
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Public Safety 
Department of State Police 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


617-983-6622 


DEVALL PATRICK 
GOVERNOK 

TIMOTHY P. MURRAY 
UEUTENAMT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFFERNAM 
SECRETARY 

COLONEL TIMOTHY P. ALBEN 

SUPERINTENDENT 


July 23. 2012 


To: ADA Rilwan Adeduntan 
From: Nicole E, Medina 
RE: Commonwealih vs.| 

Dear ADA Adeduntan. 

Attached you will find copies of the following documents that you requested regarding Drug Lab numbers 


1, Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Evidence Control card with analytical results 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4, GC/Mass Spectra! analytical data, 


I was me primary and custodial chemist lor both lab numbers Kate confirmatory 

Chemist. Should you have any questions please do not hesitate to call me at 617-983 6630. 



Chemist II 

Drug Analysis Laboratory 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Corbett email PRR 011877 






OEPAUXM ENT 


DRUG RECEIPT 


District/Unif 12 0(. kJ 


Name & Rank of Arresting Officer 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE AGENCY ANALYST^ 

No. of samples tested: lii ^ Evidence Wt. 


\O0JO'^ 


in 


PHYSICAL DESCRIPTION: Cl Se^ (4. ); \ 8. 

(XU c3i .n; Gross Wt( ) 

CdoutloLG \oa CP cjjiLci i ^ ^ wt 

\ n ^ 'J'' c/uQ cxn ccLQ.4j<L)iiii QtciCj^ _ _ 

uCjtT) loct^u/^ 

ncdiiji \Uic U3V \y^\ \0 CLnccD^|z.(ici::: ! ^ SSj 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

^OCobalf 

Thiocyanate (Ir) VDxCjn 
\0 Marquis 'yPoiplo 
to Froehde's Po I pd 

lO Mecke's Y Cr/g.^j^Q 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAX_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS A-WcjxO 

date QS -'ot'i-O^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS '■U-^o\r\ 


MS 

OPERATOR _ 
DATE 


cdj?-Da-ov 


Revised 7/2005 
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O.iom*a5 


l\54 o .\0’10 


7 s.uSOK O iftCpgi 0.3>^^\iy 32 

8 C»MV5’o( Q\\3^ 33 

9 0 H^CpSi o,\\'?^M 0.33 q*^ 34 

10 0 10Q\ 0 35 

_U __ 3.M'Qi?5 36 


25 _ 

Calcutations: 


aicuiations: 

f\oeA''ax^j2_ :z. \C> ^ O , 

^c^-V - G '6"^ 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE #1 


No. of samples tested: 


AGENCY 




OS:>1''0r^ 


5v 


ANALYST 
Evidence Wt. 




. Sflfid U>(i ^ I 3 >); \\ ■ 


PHYSICAL DESCRIPTION 


|3 Pfo LS CL i i iS i ^ I ^ 

Cciou;-!ioLG \DCcqCiX>jd p 


Gross Wt ( ); 

Pkg. Wt: 
NetWt; 


- A 

CunodLqiiO cot. ) 

£iJL(X^Cd<<x\ \VLt, ILX^L 3 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

O- Coball . , 

Thiocyanate (-t-) 


^ Marquis ~ 


Froehde's — 
^ Mecke's_ 


MIcrocrvstalllne Tests 
^ Gold 

Chloride ^ _ 

TLTA,(j+j_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS Oorcu^rViT- 


DATE 


on/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 0^^CCLA■P 

OPERATOR _ 

DATE OCp-Q S ~Q 


Revised 7/2005 
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# samples tested: 
















































Date Analyzed 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer; P.O. BRESNAHAN 
Def: 


(j 




AX 


Amount: 

No, Cent: 13 Cont: pb 

Date Rec’d: 05/15/2008 
Gross Wt.; 14.45;/ 

Prelim: 


Subst: SU8 


Findings; 


No. Analyzed: 
Net Weight: 



# Tests 








No. 


Date Analyzed:,'* 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. BRESNAHAN 
Def; 

Amount: 

No. Cont: 37 Cont: pb 

Date Rec'd: 05/15/2008 
Gross Wt: 23.87 1 / 


I:,'* I 

0^ I ^ 


Prelim; 


Subst: SUB 


No. Analyzed: . 

lO 


Findings: 


Net Weight 
# Tests _ 

•Qf) 

Din 


n. 


,3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

E:\System7\05 
KAC 

30 May 2008 
BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 


29_08\603278 .D 
2 ; 49 




fZ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603278.D Mon Jul 23 10:22:50 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

E : \System7\05__2 9_08\603279 .D 

Operator 

KAC 

3 : 02 

Date Acquired 

30 May 2008 

Sample 

Name 

COCAINE STD 


Submitted by 
Vial Number 

79 


AcquisitionMe th 

DRUGS.M 


Integrator 

. RTE 


Abundance 


4." 

TIC: 603279.D\dala.nns 

05 

1500000 




1000000 




500000 



: 

0 

Time-'> 

•,-.,5 1 -t-r-p-T 1 1 ■:-] T-r-i-p i ; TT-p t 

2,00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 

500 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % Ratio % 

4.765 


1529101 100.00 100.00 


603279.D Mon Jul 23 10:22:54 2012 


Page 1 
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Area Percent / I^ibrary Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E;\System7\05_29_08\603279 .D- 
KAC 

30 May 2008 3:02 

COCAINE STD 

79 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C: \Database\PM’W_TOX2 .L 

PKtt RT Library/ID 


1 4,77 c;\Database\SLI.L 

COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


Minimum Quality 

: 80 

Minimum Quality 

; 80 

CAS# ' 

Qual 

000050-36-2 

99 

000050-36-2 

99 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


6 ^ 


Average of 4.728 to 4.913 min.: 603279.D\data.ms (-) 


182 


i 42 


j ,56 


m/z-> ‘ 

Abundance 

8oj 

60 

40 

20 



8 ^ 


182 


94 


42 


55 68 




105 


122 


135. 166 


198 


T* 


214 


272 

244 259 i ^ 


iX;!z-> 40 60 80 100 120 140 


160 180 200 220 240 260 280 


303 

-r-l-W 

300 


603279.D 


Mon Jul 23 10:22:55 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E; \System7\05_29_08\603288.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 4:56 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

NEM 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603288,D Mon Jul 23 10:23:07 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05_29__08\603289.D 


KAC 

30 May 2008 



NEM 

89 

DRUGS . M 
RTE 


5 : 08 


4000COO 

30000001 


T!C: 603289-O\data.ms 

4.t76 


2000000 ] 

! 

looooooj 


0 

Time-> 

2.070 

1 

5.448 

1 > 1 j-i s •f-r-p-'r- 1 1 j 1 -■ 

2.00 2.50 3.00 3.60 

-r-’-rr-TT^-n 

4.00 4.50 

i-r-p- 

6.00 

"6.50 e.oo 'e.ko 7.00 7,50 8.00 3.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 


Area % Ratio % 

2.070 


233015 

2.88 3.01 

4.776 


7734266 

95.66 100.00 

5.448 


117864 

1.46 1.52 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23;11 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603289.D 
KAC 

30 May 2008 5:08 


NEM 
89 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.07 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 
2-Carbomethoxy-8-methyI-8-azabicycl 043021-26-7 
2 (IH) -Pyridinone, 4 -hydroxy-6-methy 007135-82-2 


97 

97 

50 


Abundance 


Average of 2.038 !o 2.276 min': 603289.D\data.ms (-) 


1$2 


42 


82 


67 


r' 67 ,, 


80i 
601 
40 

20 

I 

I 

0 W-i■'!'i ■■r-rf + lAiA'YnV-HI -1 - 

m/z-> 40 50 60 70 80 

Abundance 


80 
60! 
40 
20 i 


40 50 60 70 80 90 


94 




122 


90 W 110 120 130 140 150 J60 170 180 

#43743: Ecgonidine, methyl ester 


106 


138 


131, 


181 


166 


152 


122 


138 


106 

, .... 

100 110 120 130 140 160 160 170 180 


181 


166 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:12 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E ; \System7 \ 05_2 9__08\603289 .D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 5:08 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



vial Number 

89 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

Qual 


4.78 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050--36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

: j 

oVtA 

IT!/Z-> 40 

Abundance 

80 j 
60 i 

40 

20 

0 

miz-> 


82 


.S6 67 


60 


Average of 4.707 to 5.035 min.: 603289.D\c(ata.ms (-) 
1$2 


42 


40 


55 68 


60 


80 


80 100 


82 

! 


94 105 


#59; COCAINE 
1$2 


9,4 105 


122 


135 


152 166 

4iy 


198 


208 222 244 258 

I I I M I 1 -1 -111 T-l-rn 


272 

I 


303 


122 

•rit-r 

152 166 1 

135 ,j,| I ,i!,. 

198 

208 

222 

242 

258 

272 

J20 

, . I . . ■ I I ■ ' ' ■ 

140 160 180 

» 1 'J * 1 « 

2P0 

' 1 ’ ’ 
220 

’ ‘ 1 ’ ' 
240 

_ 260 

280 300 


303 


288 


100 120 


140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\603289 -D 
KAC 

30 May 2008 5:08 


NEM 

89 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; 


PK# 


RT 


C:\Database\SLI.L 
C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.45 C:\Database\NIST05a.L 
cis-Cinnamoylcocaine 
Cinnamoylcocaine 

Isobutyroylecgonine methyl ester 


000521-67-5 96 

1000247-78-7 89 

203320-38-1 59 


Abundance 

! 


80] 


601 


40; 


20 


42 




Average of 5.416 to 5.538 min.: 603289.D\data.ms (-) 


96 


40 

Abundance 


80 
60; 

401 

20. “"f 

Qi 

40 


56 e? 

jjjii 


182 


131 

IIO 8 II 9 j ^68 


198209 226 T ^53 2 7 0 29B 


i -, V - T- iVprVrT-]- 


60 80 


8^2 


100 120 140 160 180 

#141875; ciS'Cinnamoylcocaine 


260 220 240 '2^389 "30^3^0, 


329 

-J-r- 


96 


132 


131 


55 68 


108119 


154 


168 


198 


238 

226 270 

-pr^v-r-'-]'T-rn-T- j 1 U ' 1 ) ] ’ 


329 


298 


m/z-> 


^'0 ^ ^0 12^ 1^ 160 180 260 220 240 260 280 300 320 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05 
KAC 

30 May 2008 


NEM 

90 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\603290;D 


5 : 21 


Abundance 


3000000 


TIC; 603290.D\data.ms 


4.7 


70 


2000000 


1000000 


8.874 


^2,075 



0 * r • ^rT-T-T-rTT-r -1 - r-r-r 

2.00 2.50 3.00 

... , , 

3.50 4,00 4,50 5,00 5.50 _ 8.00 

6.50_ 7.00 T.'SQ 8.00 8.60.9.00 9.50 . 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.075 

115232 2.25 

2.61 

4 . 770 

4416503 86.26 

100.00 

8.874 

588385 11.49 

13.32 


603290.D Mon Jul 23 10:23:17 2012 Page 1 
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Area Percent / liibrary Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\0S_2 
KAC 

30 May 2008 B 

NEM 

90 

DRUGS.M 
RTE 


9 08X603290 ,D 
: 21 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.08 C:\Database\NIST05a.L ? 

Ecgonidine, methyl ester ^ ^t, 

2 -Carbomethoxy- 8 -me thy1-8-a zabi eye 1 043021-26- 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 


97 

89 

47 


Abundance 

80 

601 

I 

40] 

I 

20 

0 

m/z-s 40 
Abundance 

80 
60 

40 

20 


Average of 2.038 io 2.229 min.: 603290.D\daia,ms (-) 


1$2 


181 


82 

i 

65 68 I 

^ Oi.il fil 1,1 ZOilili 

94 

1 106 

:|| Ih 

22 138 

131, 

166 

.'X-f—,. ....^...^..^-1 1 1 i 1 1 1 I'l 



-rrxT-prr-rn 

lA -1 

Mfi 

ififi 170 180 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


181 


122 


106 


138 


^ 40 50 60 70 80 90 100 110 




166 

I 


120 130 140 160 160 170 180 


603290.D 


Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\603290.D 
KAC 

30 May 2008 5:21 


NEM 
90 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality 

; 80 



C;\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2. 

L 


PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

Qual 

2 

4 . 77 

C:\Database\SLI. L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 

Abundance 


Average of 4.728 to 4.913 min. 

. 603290.D\data.ms (-) 



42 

I 

I—r'T 

m/z-> 40 

Abundance 

80' 

60 

40: 

20 

0 


.4 

80 100 


82 


198 272 

I 214 230 242253 1 288 


303 


-1 I 1 1 ( ) I 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#59: COCAINE 
1$2 


42 


9 ‘' 105 


,55 68 


122 


135 


162 166 


303 


i-rV-i-T’ l < < i - r^r I I I I I I 


198 272 

I 208 222 244 258 I, 288 


m/z-> 


40 60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603290.D Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011894 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\ 
KAC 

30 May 2003 5:21 


NEM 

90 

DRUGS.M 
RTE 


603290.D 


search Libraries: C:\Datataase\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

8.87 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 

Diltiazem-M (desacetyl-) 

000000 -00-0 

78 



Diltiazem 

Diltiazem-M (0-desmethyl-) AC 

042399-41-7 

000000 -00-0 

78 

50 


Abundance 


80 i 


Average of 8.805 to 9.102 min.: 603290.D\data.ms (-> 


68 


60 i 

i 

<ioj 

20 ] 


<13 


1a 


121 


I; go 10,7 I 193 210225 25 3267 284 ^ 312 331 355 ^ ^ _ 

nVz-> HO leo'^'linTO '220' 240 ^ 260 ^ S^oTSo,, 340 360_.380 „400 


412 


Abundance 


80 ! 


#2505: Dilliazem-M (desacetyl-) P1790 


68 


60 


40 


20 


ia 


121 


326 


372 


^ ^ 9-1 '-'136150 178 _ .. ,,, ,, ,,,, ,I 

m ! z -> °4o'^6o ' to" 100 '12^140"^^ 200 3o"240 260 280 300 320 340 360 380 400 


603290.D Mon Jul 23 10:23:19 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05_29___08\603294 .D 
KAC 

30 May 2008 6:12 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


603294.D Mon Jul 23 10:23:29 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name 

E:\System7\05 29_08\603295.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:24 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 


Vial Number 

95 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 ] 

5000001 


TfC: 603295,D\data.ms 


4.: 

’65 


W-TT-r-i 1 3 < 1 1 1 t"r'VT"r--r--rT~T-t t i '' 


Time-> 2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


4.765 


1976280 100.00 100.00 


60 . 3295 .D Mon Jul 23 10:23:33 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603295 .D 
KAC 


30 May 2008 
COCAINE STD 

95 

DRUGS,M 
RTE 


6 : 24 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4.77 C;\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

8oj 

i 

601 

i 

401 

20! 

1 

1 

Ov- 

m/z-> 40 

Abundance 

80! 

60 

40 

20 

0 


= 42 


8^ 


42 



i 

i jS,® 68 

4 




94 


Average of 4.728 to 4,929 min.. 603295.DWata.ms (-) 


182 


105 


122 

k-taI- 


198 


60 


80 100 


8^ 


272 

208 222 242 259 i 282 

—--!-rT"V 


135 '66 ii i 

44■ I , I r V' rr ' T r- f 

120 140 160 160 200 220 240 


f#29: COCAINE 


182 


94 


m/z-> 


40 


55 68 
60 


80 


105 


100 


122 


136 '66 
^-T-'r . y |- V'T 


120 140 


303 


260 280 300 


198 272 

I 214 244 259 | I, 

..'■,11. . yT-. -r-T-yi -I -r-I-| I 1 I I , 'I 1 

160 180 200 220 240 260 280 300 


603295.D Mon Jul 23 10:23:34 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 



Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File; 

E: \System7\05__29_08\603296 .D 

KAC 

30 May 2008 6:37 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS'*** 


603296.D 


Mon Jul 23 10:21:52 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E;\System7\05_2 9_08\603297 . D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 


800000 


600000 


400000 


200000 


rime--> 



2.00 2.50 3.00 .3.50 


7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 


-TTT-TT 

9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,661 

1470610 

100.00 

100.00 


603297.D Mon Jul 23 10:21:57 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603297.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PXit RT Library/ID 


CAS# Qual 


i 6.66 C:\Databas 0 \SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

4 

3 


80 




60 




40 

; 


81 

20 


59 

94 

j 

0 

i' 


, ki ilk ,■'! 

rr 

1 1 1 

iH-fT-AT-VT- 

m/z-> . 

40 60 

80 100 


Average of 6.613 to 6.804 min.T603297.D\data.ms (-) 


327 


268 


115 


146 


204 


310 


369 


128 


162 


.11^1 il..i!!,,L.,4tik ..Ah 


181 




284 


Abundance 

80 j 
60 j 

40 i 

20 : 


t -T-t-T-T J -y -f'f I ' ' I ' ' ' *"l ’ * * ' ' 'n -T-rr l- 'j -rr-v-i 


# 1 . HEROIN 


298 , 


352 




43 


268 


327 


215 


81 


0'^ 


115 


94 


;9 ; 

I 

H ki-,. 

128 i 1, 


162 


174 


197 


I 253 






310 


284 
j, 298 


III 1‘ I V 


369 


341 


rrn'z--> 


40 60 80 160 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30 0 320 340 360 


603297 .D 


Mon Jul 23 10:21:58 2012 


2 


Corbett email PRR 011901 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcqriisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

E:\Systeiit7\05__2 9__08\603200.D 
KAC 

30 May 2008 8:01 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603200.D 


Mon Jul 23 10:21:31 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011902 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05__2 9__08\602932 . D 
KAC 

30 May 2008 8:14 


NEM 

4 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

I 

lOOOOOOi 

800000 

600000 

400000 

200000 


0 ^ 


TIC: 602932.D\data.ms 
6461 


■!--T7-r-i-T-r-| T-r-TT-r-r^r^i i i ; i ^ , i I , w i I i , i i | < i i i | i > i i | i i i > | i i i i | i i i i | 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.60 6.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1767823 

100.00 

100.00 


602932.D Mon Jul 23 10:19:52 2012 


1 


Corbett email PRR 011903 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\0S_29__08\602932 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

4 

DRUGS.M 
RTE 


8 ; 14 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CASS 

Qual 

1 

6.66 

C:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.613 to 6.830 min.: 602932.D\dafa.ms {-) 


43 


327 


268 


81 


69 

.itia.. 


116 


146 


204 


162 


.ip, I., ji 


,181 


fill Midi,, IV.fi ..h 


310 


I ; 226 253 I 284 


369 


40 ' 60 ’ 80 ' 100 '120 'l40 ieo' 180 200 22o"240 260._280_ 300 _320 _ 340,.,360 _380 400 


341356 


40£ 


m/z--> 


Abundance 


#1: HEROIN 


43 


80 

60 

40 

20 

o', 


268 


327 


81 


59 , 

i! I 


115 


146 


|96 


1131 


162 

I.L, 


181 


197 


I. riii iMirlllill k, ,lll, 


215 


. ., i 238 253 
U ,,,'A| ., 1 . 4,. 


310 


284 

■I I 


369 


341 


n)iz-> ^ AO 60 ' ' 80^ ' 100 ' 120 " 1 40 160 180 20 o' 220 240 260.280 300 ,320 340 360 380 400 


602932.D Mon Jul 23 10:19:53 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011904 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 
6 

DRUGS.M 
R3?E 


8 : 27 


Abundance 


1000000 


500000 


0 






TIC: 602933.D\da(a.ms 

6i66 


Time-> 2.00 2.50 3,00 


' I • ' ' ' r ' ' ’ I ' ' ' ‘ i ‘ l^-r-rr-n'O-Tyv-rTT-p 
3.50 4,00 4,60 6.00 6.50 6.00 6.60 7.00 7.50 


r .T.T.'T.. r . r .r..f — r " T " i~i-j.T " r " i "r .]~rT 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 
3,409 
6.666 


1152306 31.04 48.32 

175035 4.72 7.34 

2384765 64.24 100.00 


602933,D Mon Jul 23 10rl9:58 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011905 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05_29__08\602933 .D 
KAC 

30 May 2008 8:27 


NEM 

6 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

; 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

Qual 

1 

3.28 

C:\Database\PMW_TOX2.L 





Valproic acid 

000099-66-1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance Average of 2.906 to 3.388 min.: 602933.D\dala.ms (-) 

I 

80i 

60 


40> 




20 

0 


43 


60 




80 


89 


40 50 60 70 80 90 


102 

i| 115122129 144 159165_ 194 207 

I ’ I T -i V i' T ; I -r-n-pt-i T 'i' y -r'- n -T-y-r-^ri pi i i i [ i > ' ' | ' ' ' ' | ' I ' ’ ' 1 ' ' I ' 

100 110 120 130 140 150 160 1_70 180 190 200 


Abundance 

I 

80^ 

60 

40 

20 ( 

0^ 

m/z-> 


57 


40 50 


rv-j-r- 

60 


^<3 


#1019: Vaiproic acid 


87 

■ I t r i I 


102 


115 


P575 


70 80 90 100 


T"n-T-l5'T-p! I I i I r 11 I t I I t I pT-n-r-pn ^pi-i’i i f i i sTt i i . . 'p 

110 120 130 140 150 160 170 180 .190 200 


602933 .D 


Mon Jul 23 10;19:59 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011906 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 

6 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602933.D 


8 ; 27 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

.C:\Database\PMWTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 
IH-Purine-2,6-dione, 
lH-Purine-2,6-dione, 
IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

3,7-dihydro-1, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

000058-08-2 

000058-08-2 

98 

96 

94 


Abundance 

i 

80 

60 

40 

20 

Qi,. 

mlz-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


T-, V 

20 


Average of 3.388 to 3.552 min.: 602933.D\data.ms (-) 

194 


109 


65 67 


41 


82 


94 


136 165 

123 I, 149 I 


40 60 


80 100 


120 140 16^ 180 200 22^ ^0 


281 


260 280 


#53168: 1H-Purine-2,6-dion8, 3,7-dihydfo-1,3,7-tfimelhyl- 

194 


109 


55 67 


42 


82 


15 28 


94 


20 


,Jil. i: . i 
' .'■ ' <1 ‘ 

40 60 


80 100 


II 122 


136 


150 


165 


179 


--,-,- 1-1 I i- ^ I 1 I , , ri I I i-r-T-i-r-T-T-T-r-T- 

120 140 160 180 200 220 240 


260 280 


6 02933 .D 


Mon Jul 23 10:19:59 2012 
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Corbett email PRR 011907 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 
KAC 

30 May 2008 8:27 


NEM 

6 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

6,67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 


43 


Average of 6.608 to 6.857 min.: 602933.b\tiata.ms (-) 


801 


327 


268 


81 


69 


94 


124 


146 


204 


162 


107 


,181 


i f' I 'i r I I I ] rV - rT - V i- I I I [ I I rl ( I I I , I ' ri r r I ,"T' 


310 


369 


r i I r i 'i ' .' I 'ii'r'i li'i'f I 'l I i ' i ri'ri- i 'V ) 11 I'V f i Vi i ( i i r,’|'rrrr|,",'i ; rri F ■ • ■ 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 26p_ 280__ 300 . J20 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1: HERON 


43 


268 


327 


215 


310 


81 


59 


94 


115 


28 

.W'l ii 


162 j 

,ilijL,Jll4k..!S[ijj[Jf^1^t? .1 1^98. 


369 


T I 1 “ i ‘ i I i m' I T' l' j ' 


i'l 341 


mlz-> ”40 ' ' 60 ' 80 "ioo 'iio' 140 ' 16 O 180 200 220 2^40 260' 2TO 300 320 340 360 


602933 .D 


Mon Jul 23 10:20:00 2012 
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Corbett email PRR 011908 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602934.D 


8:39 




2000000 


1000000 


3,410 


TIC: 602934,DWata.ms 
6.477 


O^Cf-r-rr-T-f 

Time-> 2.00 2,50 3.00 3.50 4.00 



8.864 


8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

3 

. 166 

188903 

2 

.56 

3 

. 11 

3 

.410 

441045 

5 

. 98 

7 

.26 

3 

574 

143089 

1 

. 94 

2 . 

.36 

6 

031 

154306 

2 

. 09 

2 , 

. 54 

6 

100 

272979 

3 

. 70 

4 , 

,49 

6 

677 

6075950 

82 . 

,37 

100 . 

, 00 

8 

864 

100585 

1. 

.36 

1 , 

.66 


602934,D Mon Jul 23 10:20:04 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011909 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

E: \System7\05^29__08\602934 .D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30Mav20^ 8:39 


Sample Name 



Submitted by 

NEM 


Vial Number 

8 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality; 80 


C: \Database\PM1'f__TOX2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS ft Qua I 


3.17 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


76 


Average of 3.049 lo 3.214 min.; 602934.D\ciaia.ms (-) 


60 


43 

,i , 




50 


m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

in/z-> 


81 

91 

102 

, ■ ]' i 

1 [‘••TT' 
80 

90 

1 1 1 1 s 
100 


117 126133 144 


165 176 194 207 

■I . ' Mil T-r-T-p-i-T-i-p-i i- 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 J30 140.150 _160 17_p 180 190 ,200 

#1019: Valproic acid P575 

7i3 


102 


57 


87 


116 


40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 
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Corbett email PRR 011910 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29__08\602934 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


8:39 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAStf 

Qual 


3.41 C;\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 97 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 97 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 94 


Abundance 

80 

60! 

40| 

! 

20 ’ 
0 


-TT"! 


Average of 3,383 to 3.547 min.: 602934.O\dala.ms {-) 


55 67 


42 


rl4' 


82 


109 

I 




94 

■l-Tl'I'-f l I 


136 ^ „ 

123 i| 150 

, t n I .' I , , I ,i -t47T rr - V | I , ■ 


165 


179 


194 


ryrVt 


m!z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 __90 100 110__120 130 140_ 150 160^170 180 190 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 


15 28 


42 


#53170: 1H-Purine-2,6-ciione, 3,7-dihydfo-1,3,7-trim8thy!- 


56 


67 




82 


1$4 


109 

i 


94 


122 

‘T-ri-TT-l-tr 


137 


149 


165 

I 179 

■" M ' > I r’ 


m/7.-> io 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 
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Corbett email PRR 011911 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name : E:\System7\05 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


NEW 


29_08\ 
8 : 39 


602934 .D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 86 
Acetamide, 2 -(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 78 
Acetanilide, 4'-((2-(diethylamino)e 032795-44-1 78 


Abundance 


80 


Average of 3,552 (0 3.674 min.: 602934.D\(f3ta.ms (-) 


60 


40] 


20 


0 


m/z-> 
Abundance 


42 

■Mil,. 


58 


72 


96 104 

TfJTl'f 


^20 134 147 .,53 

q-f-fTTp ■■ 


l'o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 "l'4o"l50 160 170 W 190 20o'210 2^ So 


194 207 219 234 

---hrq- 


ff81053: Aceiamide, 2-(diefhylamino)-N-(2,6-dime(hyiphenyl)- 


80 


60 i 


40 


20 


18 


30 


42 


58 


72 


in/z--> 


103 120 134 148 160 


205 


j , TTi I .Tj-, iTT-rn T ! I I I IT] 1 I t'.'p l I ry r i i i ^ > | i i : < p i i ] y-n-r-ry-TTTT j r i i I I J I I I j I n n i i i i ] i i i | f i ( i i [ ! ; ■ ■ j ■ ■ > 4 i ■ i i 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


219 

l‘! I I M I 


234 


602934.D Mon Jul 23 10:20:06 2012 
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Corbett email PRR 011912 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05___29_08\602934 .D 
KAC 

8:39 

NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 
Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 
Acetylcodein 1000153-00-2 


99 

99 

98 


Abundance 


4,3 


80 




60 

40 
20 
O.-T 


69 


Average of 5.983 to 6.073 min.: 602934.D\data.ms (-) 


341 


282 


81 


124 


94 


! .1109' 

!i.iM 


162 


229 


204 


146| 

! I . 




188 
175 




in-TTV-fT'-rrVj-r-rT-rt 


267 

¥2254 I II 


298 


327 

,1 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 _ 320 340 


Abunciance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-did8hydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methy!-, acetate (ester), (5.3lpha.,6.a1pha 

341 


80 


60 


40 


20 


282 


43 


204 


229 


59 


81 


115 


162 


94 


128 146l 


175 


188 


iit,. t; 

I I I I v -J-; I I I 1 ' r V I I I I I I I I ' ri r i t ‘-T 


240 


266 


254 


298 


312 


326 


m/z-. 


40 80 " 100 ' 120 ' 140 '' 160 ' i so' ' 200 220 240 260 280 300 320 340 


602934 .D 


Mon Jul 23 10:20:07 2012 
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Corbett email PRR 011913 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602934.D 


8 ; 39 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C;\Database\NIST05a,L 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

5 

6 . 10 

C;\Database\NIST05a. L 




6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 99 



6-Monoacetylraorphine 

002784-73-8 96 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 93 


Average of 6.073 to 6.179 min.: 602934,D\data.ms (-) 

268 


43 




146 







215 



81 115 

! 94 


162 


1 


59 , 

128 

. 1 174 


i 



1 

\ 

!, i| 1 , 197j J 

r„f-TT 

284 


i.ii-Usiil 

r..r-T.;..t*T f..rT‘r. 


PT'r'V'T T‘ 

•;"rT‘V‘VT‘T‘i")"r‘r‘T‘T‘|"vi r“ 

k-rrl-r. r ; T1VT| J- 

, 355 

ru-^p-r-TT-f 


327 


Abundance 

8oj 

60] 

401 
20 

0! 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 
601 
40' 
20 


#140703: 6 -Monoacetylmorphine 


268 


327 


43 


0 


215 


81 


146 





94 

115 

: 174 

! i t 

1 

i28 

I * 1 1 • L •> J- i -r 


162 


197! j 


284 


240 , 

5 'T^r 'i * r' i' 


299 


"I. 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 .160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602934.D Mon Jul 23 10:20:07 2012 
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Corbett email PRR 011914 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 


DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 


PKff RT Library/ID 


CAS It Qual 


6.68 C;\Database\SLI.L 
HEROIN 
JWH-OVl 


000561-27-3 99 

208987-48-8 2 


Abundance 


43 


80 

60 

40 

20 

O' 


Average of 6.697 to 6.839 min.: 602934.D\data.ms {-) 


268 


81 


146 


59 


94 


124 


m/z--> 


-h 


i.j 


1,07 


W.,li 


162 


204 


174 




I ^ i, I j | I I I I , 




226 

k j I i' I'l 


240 203 


3?7 


310 


284 

i 297 ,1 

r r |-^i*r-T*]- 


369 


340352 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


4;3 

80{ I 

60i 

40 

20 

0 


59 


#1: HEROIN 


268 

! 

I 


327 


215 


81 


94 


115 


prT-i' I I'l r-t-^F-p'Ta-rYi 


146 


28 


162 


181 


197 


■I I I I I I I II I 1 I ill f t I I I I'l'I'lT'i 1-r-rT't‘T-v I I -I 1 


?P 253 


310 


284 


298 


341 


369 


M ' ' ' ' I.. . 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602934 .D 


Mon Jul 23 10:20:08 2012 


Page 7 


Corbett email PRR 011915 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E ; \System7\05__29__08\602934 , D 
KAC 

8:39 

NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C; \Database\PMW__TOX2 . L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

7 

8.86 

C:\Database\SLI. L 





DILTIAZEM 

033286-22-5 

90 



METHYLONE 

186028-79-5 

9 



4-METHOXYMETHAMPHETAMINE 

003398-68-3 

9 


Abundance 


80 


60 


40 i 


20 ] 


n\!z-> 


58 


43 


40 


i-TJi-, 

60 


Average of 8 805 to 8.985 min.: 602934.Dtdata.ms (-) 


^21 150 

91 105 I I 177192 

r-^W-i vY-rT-]^—v'f : !-i -i''[TT-r-i"'rr7"'-n[- 


253 282 


327 


355 

• v r -r | "i 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320_340 360 380 400 


Abundance #26: DILTIAZEM 

58 

80 

60- 

40: 

20- j ^2 

28'’,^ ], j 89 104 I 178192207222238252 269284 310 328 353 41^ 

I I l' I n I'j ri I i | , , , |- j I I I I | I I i i I I i I i | i r T-T| I I I I ] I I I l-l n ' ' I' ' ' 'T .. 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602934 .D 


Mon Jul 23 10:20:09 2012 


Page 8 


Corbett email PRR 011916 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 


E:\system7\05 29 08\602935.D 
KAC 

30 May 2008 8:52 


NEM 
10 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


2000000 ! 


TIC: 602936.O\data.ms 
6.^72 


1500000! 


lOOOOOOi 


500000! 


3.410 


6.100 


OVfTT 
Time-? 2.00 

1 1 I'M 1 

2.50 3.00 3,50 

-T-n-rm-pn-T 

4.00 4.50 

■■r-y-T--,■■y-T-TX-rf'f-r 

5.00 _5.50 6.00 

T'T 1 I ) p |-7-y-i--v-T-Ty-ru-n"TyT-Tn^^^^ > 1 [ 1 1 1 r- 

6.50 7.00 7-60 8.00 8.50 9.00 9.60 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 060 


204458 

4.27 

5.09 

3,293 


201601 

4.21 

5.02 

3.410 


209910 

4.39 

5.22 

6.100 


147510 

3.08 

3.67 

6.672 


4019949 

84.04 

100.00 


602935 ,D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011917 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


E: \System7\05__29_08\602 935 . D 
KAC 


30 May 2008 


NEW 

10 

DRUGS.M 


8 : 52 


Integrator 

: RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 3.06 

C: \Database\NIST05a.L 




Scyllo-Inositol 

000488-59-5 

80 


Allo-Inositol 

000643-10-7 

72 


Epi-Inositol 

000488-58-4 

72 


Abundance Average of 2.901 to 3.161 min.: 602935.D\dala.ms (-) 

! ip 

80i 

i 

601 


40 


m/z--> 


60 


43 

■ ill . .Li. 

1 . ii 

i . 

91 

1 1 

102 

117 

131 

147 

159 176 194 207 

1 1 j‘] 

40 50 6 

0 70 

T^n-T-r- 

80 

i-i-rr-i 

90 

100 _ 

r T 1 1 1 1’ ( 1 1 1 
110 120 

T-F-t‘T-r 

130 

' 1 ■ ■ »Vj-T-T 

140 150 

1 rT-r|-v.-T-r r-| ! > r | ‘ | ' f 

160 170 180 190 200.. 


Abundance 

80 j 
60 

40 

j 

201 

oin 

nn/z:-> 


43 


60 


,! 53 

P i I 1 Fir 


ii3 


81 


40 50 60 70 80 


#43358; Scyllo-inosilol 


102 


89 
ill- 

90 100 110 


109 


119126 144 162 

n-] .--T- . ■ I I -r-.-r-|--nT I i ‘ ' I 'T'"'” 

120 130 140 150 160 170 


181 

-r-[-rrT-r-i-VT-rT-|-TT^ 

180 190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011918 















Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name : 

Operator ; 

Date Acquired : 

Sample Name ; 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


from Data File; 

: E:\System7\05 
; KAC 

30 May 2008 


29 08\602935 .D 


8 : 52 


NEM 

10 

DRUGS. 
RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C : \Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C : \Database\PMW_TOX2.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


3 . 29 


C:\Database\NIST05a.L 


Abundance 

80 

60 
401 

zoi 




Sorbitol 

000050 

-70-4 

90 

Sorbitol 

000050 

-70-4 

83 

Sorbitol 

000050 

-70-4 

72 

Average of 3.198 to 3.388 min.: 602935.O\data.ms (-) 




43 


61 


73 

i 


103 


rtyf 


85 


94, 


133 


115 


122 


146 159 


^ ^ lyl , , , 1 T f .1 , 1 I I 


207 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140__150 _ 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#44769. Sorbitol 


61 


7|3 


43 


Oil 


103 


85 


m/z-> 


-pn , I 




133 


^ 1^122 I 

< 1 I I' l 1 j ‘l t t I ]-'l 


146 


165 182 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:14 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011919 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602935 .D 
KAC 

30 May 2008 8:52 


NEM 
10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries : 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


PKft 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

O'- 


42 


Average of 3 388 to 3.470 min.; 602935.O\dala.ms {-) 


55 


109 


67 


82 




94 

Vr^T-rrlr^i 


122 
riT4-r-’-i-!-r-; !‘j r 


136 

.vPh 


152 


165 


194 


179 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 


#53170: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydfo-1,3,7-trimethyl- 


'1 V! TTi-7-|-r 

190 200 


194 


207 


80] 
601 
40] 
20 

0 


67 


55 


m/z-> 


15 ^ 

8 

2 

i. Jli 

I.. ,l 

il.i ..J 

0 20 : 

30 4C 

f'r-rrT* ! I i i i f rt j i i = i-fi 

I 50 60 70 80 


109 


82 


OA i, 137 165 

7, il 122 [f, 149 I 179 

n -j-T'rt^ j IfiVI*"' 1 I I I rt I I I I iH ' t I I I t I '} 1 ITT I rt |-(-r-r-Tn i j i i 


■ >: ' ‘ I’ ' ■ [ ■ "-'-m- 

190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 011920 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

E;\System7\05_29_08\602935.D 



Operator 

KAC 



Dace Acquired 

30 May 2008 8:52 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

10 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\Pr4W_TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


4 

6.10 

C;\Database\NIST05a.L 





6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.068 to 6.184 min.: 602935.D\daia.ms (-) 


268 


327 


43 


146 


81 


70 


59 




94 

i 


124 


106 




] 162 


174 

I i 

ii.j 


191 


215 

204 ! 

; 1 


! 281 


226 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


I > ' , r. I I I I : I ' l I ■ rryr-rT-, i ' 

40 60 80 100 120 140 160 180 200_ 220 240 _260.280 300 


#140703: 6-lVlonoacetylmorphine 


268 


43 


215 


59 70 


81 


146 


94 116 


28 


iJ.M, .'Vi 


162 


•I. 


204 


174 

I 

226 


M 

i| 238 


320 

327 


284 


299 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602935 .D 


Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 011921 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; E:\System7\05_29_08\602935.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 10 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


3^ Mav 2008 
NEM 


8 : 52 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abtindance 

80 

60 

40 

20 


4.3 


Average of 6.613 lo 6.862 min.: 602935.D\da(a.ms (••) 


268 


327 


204 


81 


146 


124 


162 


59 


9 

4 

E £ 



I 

I ! 

1.07 




j., 


T^l' ’l" 






310 


284 

I 297 

V'-' 


369 


340352 


_ T'l 'r T'i I [ I I I I I i h 1 I T I f i i [ i ■ ■ j-frfi 

m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 . 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40i 

20 

0 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 


94 '*1® les 

! 128 I I 

I i. 


197 

!. hXh 'h'lFliJ'i'.. ,iil/ 


? W.. 263 




310 


284 


298 


369 


341 


' ' 1', 1 t i , 1 - r T-l-I-p 


m/z*-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602935.D Mon Jul 23 10:20:16 2012 Page 6 


Corbett email PRR 011922 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; E:\SyE3tem7\05_29_08\602938.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 9:04 

Sample Name : 

Submitted by : NSM 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

1500000 


TIC: 602936.D\dafa.ms 

6.466 


10000001 



Time-> 2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6,50 6.00 6.50 7.00 7,60 M?. .8-50 9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 023 

242715 

6.28 

7.56 

3.277 

155811 

4.03 

4.85 

3.410 

148461 

3.84 

4.62 

6 . 094 

110434 

2.86 

3,44 

6.666 

3210434 

83.00 

100.00 


G02936.D Mon Jul 23 10:20:21 2012 Page 1 


Corbett email PRR 011923 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator- 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602936.D 
KAC 

30 May 2008 9;04 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.02 C:\Database\NIST05a.L 
Scyllo-Inositol 
Inositol 
Epi-Inositol 


000488-59-5 

86 

006917-35-7 

72 

000488-58-4 

72 


Abundance 

i 

801 
60 

40 

20 


m/Z"> 


43 


01 r-, jlil 

m/z-> 40 

Abunoance 


80 

60 

40 

20 

0 


53. 

vvm 


43 


7(3 


Average of 2.811 to 3.160 min.: 602936.D\data.ms (-) 


60 


86 

,y, Q'rrrr-r 


102 

I 


117 129 


144 

r -i ' T i -i' 


159 


176 194 

l-n-rT-rr-T-m-p 


207 


60 60 70 80 90 100 110 120^ 130 140 150 160 170 180 190 200 

#43358; Scyllo-inositol 
7& 


40 


60 

53 

-i-t-ri'i 

60 60 


81 


89 


102 


■ i’ 

70 80 90 


109 119126 


144 


162 


181 


vr^-tn-n-rj-riT-TT-rx-rT | i i ■ | ' '-' "‘I " ' '"I " ‘ M ' ' ' ' t ‘ ' ' I ' ' I ' ' 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936 .D 


Mon Jul 23 10:20:22 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011924 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602936 .D 
KAC 

30 May 2008 9;04 


NEM 
12 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMV} TOX2,L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

Qual 

2 

3 . 28 

C ; \Database\PMW TOX2.L 





Aminoethanol 

000141-43-5 

4 



Metobromuron 

003060-89-7 

4 



Methylacetate 

® 000079-20-9 

3 


Abundanco 

80 
60 i 

40 

20 

0 

Abundance 

80; 

I 

60i 

i 

40; 

20: 




43 


5*. 


Average of 3.192 to 3.383 min.: 602936.D\data.ms (-) 
73 

103 


85 


i|L JI -r^.,.T J I. r 


133 


115122 

■K r-] I 1-1 I 1 I I I p- 


147 159 

n-r Vl4 


207 


p,-,-,—p-i 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170.180 190 200 

#4189: Arninoelhanol P2 

3!0 


42 

On-rtM'i-r. 


61 

1-1 ill ,V 1 


n-n-i-irri-jT-m-p 


m/z-> " 30 40 sb 60 70 60 90 lOo' 'llO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936,D Mon Jul 23 10:20:22 2012 Page 3 


Corbett email PRR 011925 

















Area Percent / Library Search Report 


In Formation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 29 08\602936.D 
KAC 

30 May 2008 9:04 


NEM 
12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C;\Database\SLI.L 
C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


PK# 

RT 

Library/ID 


CASff 

Qual 

3 

3,41 

C : \Database\NIST05a.L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

96 



IH- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 i 
60 j 
40' 
20 

0 


Average of 3.383 to 3.478 min.: 602936.D\dala.ms (-) 


109 


194 


55 


67 


42 




82 


94 


, 136 ICS 

122 I, 152 I 

rr'T T'i I l'» M j > I I 1 1 • i1 -r r T‘| "r ‘ rt ‘ T ‘[‘ rT T T j' 3 


m/i;-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110J20 130 140 150 16 0 170 180 

Abundance #53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7'dihy(Jro-1,3,7-trimethyl- 


207 

190 200 


80 

60 

40 

20 

0 ' 


109 


55 67 


42 


15 28 

I ....,1.... 




82 


94 


136 

122 l; 150 I 

•rs I 'l > M 1 i‘ i*[ I 


179 


' 1 T 1 rp-l 1 a-rT-T-TT-i 


mlz-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936 .D 


Mon Jul 23 10:20:23 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 011926 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29_08\602936.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 9:04 


Sample Name 



Submitted by 

NEM 


Vial Number 

12 


A c quisitionMe th 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 6.09 C;\Database\NIST05a.L 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-0 91 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 90 


Abundance 

80 

60 

40 

20 
0 .. 

Abundance 

80! 
60 

40 

20 

0 

m!z-> 


Average of 6.068 to 6.200 min.: 602936.0\dala.ms (-) 

268 


327 


43 


146 


81 94 115 


162 


215 






6,9 , 



CO 


1 174 





hill il 


I il 1.1 

jl 

iilJ.I .ii. 




Ill 


■i— 

1 '''' 1 



284 


jiL-di-. d' i , . A -r- 


2.28240262 


355 


#140703: 6-Mon03celylmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 


146 


94 115 




J |i. 




174 


)28 

! 1 

i 1 197 

|! 

.Ntt lii. 

’M'li.i 


1 1 ; • •! . 


2^^240252 


327 


284 


299 




* 1 I I fl' l ■' 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602936.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 Page 5 


Corbett email PRR 011927 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 

KAC 

30 May 2008 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602936.D 


9 ; 04 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 

6.67 

C;\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


<3 


81 


59 

,l 


94 


Average of 6.603 lo 6.841 min.: 602936.D\data.ms (-) 


268 


327 


146 


204 


124 


, 1,07 


Ji',1 i!, 


162 


,181 


■"TT I I < ) ) )■ ' 




,, , .| I , . I 238 253 


m 


310 


369 


Abundance 


43 


"T" r‘T‘T*T 1 »'i f V i > I I i ' ’ ff; 


284 
I 298 


340362 


y 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


#1: HEROIN 


80 

60 

40 

20 

OV 


59 


268 


327 


215 


81 


94 162 

28 I i I. 


181 


197 


iUl (Hi, il, y'il'i’bjt., .liti 

■ yyTTTTyr-r-rr-j-r 


2j28 253 

i .iff 


310 


284 


298 


369 


341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220' 240' 260' 280 300 320 340 360 


602336.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 Page 6 


Corbett email PRR 011928 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Dace Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E; \System7\05__29_08\602937 ,D 
KAC 

30 May 2008 9:17 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 602937.DWata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


602937.D Mon Jul 23 10:20:29 2012 Page 1 


Corbett email PRR 011929 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05__29_08\602938 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

13 

DRUGS.M 
RTE 


9:30 


Abundance 

1000000 

800000 

600000 

400000! 


TIC: 602938,D\data.ms 

6i61 


200000 


0 


2.954 








Time-> 2,00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 


~r T ~1 " T " T "V 

9.00 


9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.954 

164266 

8.03 

8.73 

6,661 

1882003 

91,97 

100.00 


60:3938.D Mon Jul 23 10:20:33 2012 Page 1 


Corbett email PRR 011930 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602938.D 
KAC 

30 May 2008 9:30 


NEM 

13 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2,95 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


60 


Oh 




m/z--> 


713 


Average of 2.811 to 3.087 min.: 602938.D\data.ms (-) 


102 


89 


I iill: I 'V 
T V r r f r I i ‘ 1 -i ^ [-t r r r 


129 

I.I 


144 169 

r>'i-rrrrTvv|-rTTi'i 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 


Abundance 


80 j 


60] 


fa 


#1019: Valproic acid 


P576 


40; 


20 ! 


Ol. 


57 


102 


87 


115 

I'VTi-rTn 1 xyi 


mil- 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602938.D Mon Jul 23 10:20:34 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011931 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602938 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEW 
13 

DRUGS.M 
RTE 


9 : 30 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CASS 

Qual 


2 6.66 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

801 
I 

601 
40 
20 


4!3 


Average of 6.608 to 6.846 min,: 602938,DVdala.ms (-) 


327 


268 


81 


59 

I 

Illy ,i.J i'; 


94 


124 


146 


204 


162 


1.07 

.ilh,, 


, ,181 
■Lil.it 




,, 226238 253 

‘i .41 


310 


369 


284 


298 Ji I! 340 354 || 


-pm-r I'I i"!' i"|' r II V j i'l I'1 Y'i I I f I V-t'rv7-T-y-V'-T-yT--r'rr I . . , . f. .-.■i-p'l . I I I' , I , I . . . . I , . . . , . 

nMz-> 40 60 80 100 120 140 160 _ 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abunoance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1; HEROIN 


413 


268 


327 


215 


81 


59 


94 162 

I I 128 


181 


197 




2j28240253 


310 


I 284 
i L 298 

' ' 1 1 I I im-'-T 


369 


341 


,'l!i .. 

I I I I r I ! f i r '' f i-T T T I I 1 1 > > I I I ri j I i ^- r- r- 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602938,D 


Mon Jul 23 10:20:35 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011932 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602939,D 


9 : 42 


Abundance 

IbCOOOOj 


TiC: 602939.D\dafa.ms 
6461 


1000000 

500000 


3.410 

2.931287 


OV-fT-r 

Time--> 2.00 

2.BQ 3,00 3,50 

-r-tl 1 •--T-T~~|-r-r‘T-T"pT-T't < [ i > i t 

4.00 4.50 5,00 5.60 6.00 

1 ^ 1 M 1 f 1 T rr 1 ■ ■ , ry-r-T-T-Y-- 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

2.991 


126259 

4.19 

4.79 

3 , 267 


124412 

4.13 

4.72 

3.410 


124182 

4.12 

4.71 

6.661 


2638,036 

87.56 

100.00 


6C2939.D Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011933 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602939.D 

KAC 

30 May 2008 9;42 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS If ( 

3ual 

1 

2.99 

C;/Database/PMW T0X2.L 





Valproic acid 

000099-66-1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance 

80 

60^ 

40: 

20 ! 

0 

m/z-> 


43 




Average of 1811 to 2.996 min.: 602939.D\dala.ms (-) 


60 




■,V| 


lllvS'Ji 


102 


r n 


117 129 144 159 

-T-frr-rrr'i tVi i i ri-i i i r rfr-ri-rr-r-r-f 


207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140.150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/Z"> 




#1019: Valproic acid 


P576 


57 


87 


102 




115 


I p-n-rj-n 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939,D Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011934 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29__08\602939 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


9 :42 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CASii 

Qual 


3.27 C:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 
D-Mannitol 
Glucitol 


000050-70-4 91 
000069-65-8 90 
026566-34-7 86 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 3d82 to 3.383 min.: 602939.D\data.nis {-) 
61 7i3 


103 


m/Z' 
Abundance 

80 j 
60 

40 

20 


0 j-rTT -r-f-t 1 1 ? } ( i-n-f 


iTtW 


85 


-n-rdi' 


p-rt*TT>^ 


133 

■'16, ,i 146 159 

prrTTjTT'i f j V r« « j ' 


rp-nTf-rTT-rj 


207 


--> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130. 140 150_ 160 170 180 190 _200 


#44766: Sorbitol 


7t3 


61 


43 


31 


103 


19 




85 


194, 


133 


115 


Vt ]-l I'l t I ' M t M l'< • 1 I'l 


146164 


f-p'"!"rT“|‘T'TTi -I'T-n 


m/z-> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939.D Mon Jul 23 10:20:40 2012 Page 3 


Corbett email PRR 011935 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602939 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 
15 

DRUGS.M 
RTE 


9 : 42 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

I 80 
: 80 

PKtt RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 

3 . 41 

C;\Database\NIST05a.L 






IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 


80 

60 

40 
20 ; 

0‘| I vvi-pn 


Average of 3.383 to 3.494 min.: 602939.D\cia!a.ms (-) 


109 


1^4 


55 


67 


82 


42 


,44‘i-l rr4 


94 

rrr^l’f' 


rp 






166 

Ju. 




m/ 2 -> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 _170 180 

Abundance ^53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3.7-trimethyl- 


207 

Pt-rrm'rp 


190 200 

194 


80 

60 

40 

20 

0 T-, 


109 


55 67 


42 


15 28 


82 


rrnfi 


■Tjr 


94 

■i-tH 


136 

122 li, 150 I 179 

j i'1 I 1 i iT‘r:'j I i I I'j'l I i I } 1 rtT ] i n 




m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


6G2939.D Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 011936 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

E;\System7\05 29 08\602939.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:42 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

15 



AcquisitionMe t h 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLT.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6,66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 


i 4.3 


80 j 
60! 
40 

20 

0 


81 


59 

! 


Average of 6.608 to 6.836 min.; 602939.D\da!a.ms (-) 


268 


146 


204 


94 


16 

]28 

liJ: 


162 


i I. 

1 


181 


,1 i 226 OE-, il 284 I 
,.r,„!|.|.?| ,.i, 239 263 jl , ^97 ,,i| 


327 


310 


mlz-> 


Abundance 


43 


369 


340352 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300. 320 340 360 


#1: HEROIN 


80i : 

60) 

40| || 
I i; 

20 


0 


59 


81 


268 


327 


215 


94 


115 


146 


28 


T-T-TV'T'm 


t. ijlkii 


162 


181 


I 1971 228 253 


, , , rrt-VT? I F t I . I I 




310 


284 


298 


369 


341 


m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602939 ,D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 011937 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602940 .D 
KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 
17 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2500000; 


2000000 ; 

1500000j 

looooooj 


TIC: 602940.D\data.ms 
6.$71 


500000; 


3.410 


OHy-r-r 
Time--> 2.00 

} ri n T't' 1 i i < i ] i 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

..^..^..r..,.., -f+T-r 

5.00 5.50 6.00 1 

I f 1 1 ,-|-r-Tr»j-1 ■T-r"r-yi"VT"r"| i i iT [ t' i i i | i i i i 

S.50 7.00 7.50 8.00 8,50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3,351 

381115 

6.68 

8.23 

3.410 

287578 

5.04 

6.21 

3 .574 

102746 

1.80 

2.22 

6,031 

108744 

1.91 

2.35 

6.100 

193442 

3.39 

4.18 

6.671 

4628776 

81.17 

100.00 


602940.D Mon Jul 23 10:20:45 2012 


Page l 


Corbett email PRR 011938 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602940 .D 
KAC 

30 May 2008 9 ; 55 


NEM 
17 

DRUGS .M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMVJ_TOX2 .L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.35 C:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 
Sorbitol 
Sorbitol 


000050-70-4 90 
000050-70-4 90 
000050-70-4 87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

in/z-'> 

Abundance 

80! 
i 

60 ' 


61 7(3 


Average of 3.192 to 3.388 min.: 602940-D\data.ms (-) 


43 


103 


85 


133 


115 




147 159 177 194 207 221 

-h'-i-i 'l > ' ' ' I 




281 


20 40 60 80 100 120 140 16p_ 180 200 ,2_2p 240 260_ 280 


#44766: Sorbitol 


7i3 


61 


43 


40; 31 


20 ; 19 


OMr'i , 


103 


85 




133 


115 


146 


.’7" 


n' 


20 40 60 . 80 1 00 120 140 160 180 200 220 24 0 260 280 


602940 .D 


Mon Jul 23 10:20:46 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011939 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E;\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW__TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASS 

Qual 


3.41 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 95 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 3 388 to 3.515 min.: 602940.DWata.ms (-) 


109 


104 


55 67 


42 

j"T T-r I-TT I rT-rf-o-rjl ! I 1 


82 


|i 94 

H “(VrT-r-'i-i'i-! 


136 165 

123 I;, 149 I 175 

r fi -r-r T T T T M* t-'j "f r-|-T ^ |-^ TTV [ i Tt r| r s rr|- 


207 


m/7.-> iO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

104 


Abundance 


#53170: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-diliyctro-1,3,7-trimethyl- 


801 
601 
40 

20 

0 


109 


67 


55 


15 28 


42 


ii, liili, hi 


82 


94 

K.i-rr4-rt 


I I i rl I I 


122 


137 

165 

j 

11 '>‘^9 

THti n n'l-rr-i 

il, 179 

\l 

t-tt 


in/z- 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


602940 .D 


Mon Jul 23 10;20;47 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011940 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05__29__08\602940.D 
KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 
17 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2 -(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 86 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 72 

N-[1-{2-Diethylamino-ethylcarbamoyl 1000295-18-1 72 


Abundance 

80 f 
601 
40 j 

I 

20 j 
of 


Average of 3.547 lo 3.680 min.: 602940.DXdata.ms (-) 
8i3 


42 

t'Y'tI't 


68 


72 


T,V|, 


95 105 120 132 147 I6O 

rt ^ t T piTTf M > I I 11 M't I r * 


194 


TTT 




217 234 

TTTr i rrrrjT+TTj 


mfz-~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 

Abundance #f81053: Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- 

86 


801 


60 ‘ 


40; 


20 


0 


18 


30 


42 


68 72 


103 


n ‘'m-p 


120 134 148 160 


nf 




234 

205 219 i, 

j I I M I'm i‘i I 11 I M I 11 1 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


602940.D Mon Jul 23 10:20:47 2012 Page 4 


Corbett email PRR 011941 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E;\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C 1 \Database\NIST05a.L 

■Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMVJ__TOX2 . L 



PKlf RT 

Library/ID 

CAS ft 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 


I 43 


80] 

60 i 

40 

20 




59 


81 


I 111. I 


Average of 5.994 to 6.073 min.: 602940.D\data.ms (-) 


115 


162 


94 


204 




146| 


I i iiii./ii.i'i 


175 188 


.111'. I 


229 




341 


282 


2l11 254 


LJ 


'■ti' l I i'l Vi't' l i . '■■t 


,J+4- 


266 

I 


298 


327 


■ r - r i i ‘ i r^ ’ r - r -r^ Y t- f r 7 j-i-n— 


I, 355 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 .__200 220 240.260.280 300 320 340 


Abundance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy*17-melhyt-, acetate (ester), (5.alpha.,6.alpha 

I 34i 


80 i 


60: 


40 


20 


43 


Oi- 


59 


282 


204 


229 


81 


94 


115 162 

128 146! I, 175 


.Im;. |iM.|; 


■.iiVI, 


266 




298 


't "T I 1 1 >1 I i t I 1 t 'i r f ‘ j "3 • T 1*1 I I i' • 




rt/z 


-]—; ‘i‘‘in"r“7“T“j 1 r'l ! I I — i i t | t < < i ' | ' 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10;20;48 2012 Page 5 


Corbett email PRR 011942 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

3Q May 2008 9:55 


NEM 

17 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.10 


Aounciance 

801 
60^ 
40 

m 

oi 


43 


C:\Database\NIST05a.L 





6-Monoacetylmorphine 

002784- 

-73 

-8 

95 

6-Monoacetylmorphine 

002784- 

-73 

-8 

91 

6-Monoacetylmorphine 

002784- 

-73 

-8 

90 

Average of 6.073 to 6,232 min. 

: 602940.D\data.ms (-) 




268 


327 



146 


81 


59 

94 

1 y 

^ 128 

I ''®^174 




1 


! .1 197 I 

L.lir 

. ii 

1 



rV-rn-T-T i r r i-rn* I'l^ i 


215 


228240252 | 

,','R I I. .1. II 

I j I I i ^ - T 


284 


365 


-rr" 


mlz-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 ; 260 260 300.320 340 . 


Abundance 

I 

80j 

60i 

40 

20 

0 

m!i-> 


#140703: 6-MonoacetyImorphine 


268 


43 


215 


146 


59 

O 

1 

94 

115 




1 

]28 


. ,!iHi.,!:,i 

1 M 

’■. ii.M, y 




174 


197 

.1,1, 


327 


^®240252 I; 


I 284 


I ‘ ' i I ' ' '''1 


299 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10:20:48 2012 Page 6 


Corbett email PRR 011943 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940,D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



?K# RT 

Library/ID 

CASf) 

Qual 


6 6,67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27--3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


i 4 b 


Average of 6.613 to 6.867 min.: 602940.DVdala.ms (-) 


327 


268 


0 


204 


81 


l‘'S.62 ■ 


i 

124 




59 





1 

L i181 


I 



105 I 

:! 1 ! 

ii , 

i ■ ^ 

.1 ; 


. I, 

I'M 

!i .^, 1 . 

i.riSi. k.,’l 

I r 11'l 1 1' 1 

i'ilii. ill 

'ri'b' 

1 '» 1 

ii 

-rr'T-r 

rT'rTTTV-VrT'l 

uiiii 

rr*n 


310 


226 253 fi 


369 


341355 ii, 40e 

.. ' t ' ' ' ' I > '-rrrrr 


mlz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

i 

80^ 

60 

40 

20i 


#1: HEROIN 


4b 


268 


327 


215 


81 


59 , 


0: /-rrAA-jJ. 


115 146 




162 


181 


310 


. i |, I 1^7] n I 238253 

1 M l I >1 I 1 IV r H - T -rTTTTT-t-V-rV l-TT-i 


li 284 

Ii 


369 


341 

-p-T-i-rp 


‘ I " " I " " I ' iTr-|-T-rT-ryn-.-ryi 
m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602940.D 


Mon Jul 23 10:20:49 2012 


Page 7 


Corbett email PRR 011944 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


E: \System7\05__2 9__08\602941.D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 

19 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 602941 .DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,224 

402273 

7.34 

9.05 

3.410 

340666 

6.22 

7.67 

6,031 

106682 

1.95 

2.40 

6.100 

186167 

3.40 

4.19 

6.672 

4444014 

81.10 

100.00 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011945 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602941 .D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


WEM 

19 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ( 

3ual 

1 

3 . 22 

C:\Database\PMVJ TOX2.L 





Valproic acid 

000099-66-1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance 

80 i 
60 

40 

20 


60 


7f3 


Average of 3.050 to 3.256 min.: 602941.D\da(a.ms (-) 


102 


43 

! 

oWii|lr,rtr4^. 

m/z-> 40 so 60 70 80 90 100 110 120.13:0 140 150 160 170 180 190 200 


85 


sa q? i, 117 129136 144 165 177 194 207 

-1 I'i r yfi-r ' l-f t i 'i :-ri I'l'i I I I TT I - T' rTT ' p -t ri I I I r-i | I'T-rrjT-r-r-r-] 1 '^i m ■ ■ < i i i ' i ( ' 


Abundance 


73 


#1019: Valproic acid 


P575 


80: 
60 i 

40 

20 

0 


57 


87 


102 


115 


I I I I I T1 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 lio 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011946 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602941.D 

KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 
19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 



RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C ; \Database\NIST05a.L 






IH- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



IH- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 
60 j 
40 i 
20 

0 

mlz-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20i 

0 

ni/z-> 


20 


15 28 

1 - 

20 40 


Average of 3.388 to 3.547 min.: 602941 .DWala.tns (-) 

1$4 


109 


67 


5 

5 

8 

2 


40 

■ ,1 

Li.. , 

94 

I. ! .' 

1 

40 

60 

eb 100 

' ■ T r-i 

120 


136 165 

ii, 151 I 177 


I- 




261 


180 200 220 240 260 280 


fi63168: 1H-Purine-2,6-diQne, 3,7-dihydro-1,3,7-trim8thyl- 

1$4 


109 


65 67 


42 


82 


94 


“T—r"''T—I “! I— 

60 80 


136 155 

, !(, 122 |i 150 ! 179 

‘i—!——I—11 —t* 


T--I r i-i-' -i.i-rr-r- 

100 120 140 160 180 200 220 240 


260 280 


602941.D Mon Jul 23 10:20:55 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011947 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602941.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 10:08 



Samole Name 




Sub;iiitted by 

NEM 



Vial Number 

19 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4, 5-e 006703-27-1 
Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5 -e 006703-27-1 
Acetylcodein 1000153-00-2 


99 

99 

99 


Abundance 




\ '*.3 
aol ; 

60 j 

40! 

20 

0 . 

40 


Average of 5.994 to 6.068 min.; 602941 .DWala.ms (-) 

262 


341 


59 


229 


81 


162 


204 


94 


if 'll i, 


263 

, ,t I, 

T " I ' [' ( 1 ' i i ' [ ‘[ "r -l - l-T- I'T^ 


298 


327 


355 


60 SO 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Aoundance#148334: Morphinan-6-ol, 7,S-didehydfo-4,6-epoxy-3-me(hoxy-17-mettiy!-, acetate (ester), (5.a1pha.,6.alplia 

341 


80 


60 


282 


40 i 


43 


20 


59 


81 


115 


162 


94 


hi 'iri i ! i^lOjUl 241 254 11 J 

‘Xi. d jf:I».l: !mI ki-vi li-ili'j ..! } .I'.ii 1: 


175 


204 


188 I 


229 

i 


266 


iUM, ____ __.. - 

■ ■ ■ ‘ ' I V i I > I i L I I I I 1 'rt-r 


298 




Oi-fk'-i - f‘ i ' [ ' i ' V 'i'-AtVi’-;''- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


312 

-pn-r i-y 


602941.D 


Mon Jul 23 10:20:56 2012 
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Corbett email PRR 011948 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05__29__08\602941.D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 

19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C ; \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 6.10 

C:\Database\NIST05a.L 




6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



Abundance 


80 i 


60 


40 


20 


m/z-> 


43 


r-p- 

40 


59 70 


#140703. 6-Monoacetylnnorphine 


81 


94 


115 


n. 


268 


215 


146 


128 


162 


ik 


174 


204 


-illillLjlti 


Jii'l 


226 


I , 238 252 
-'^'1 


284 


299 


327 


60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602941.D Mon Jul 23 10:20:56 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 011949 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E r\System7\05_29__08\602941. D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 19 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


30 M ay 2008 10:08 

NEM 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 

6.67 

C : \Database\SLI.L 

HEROIN 

JWH-073 

000561-27-3 

208987-48-8 

99 

1 


Abundance 


! 4!3 


80 

60j 

I 

401 

20j 

01- 


Average of 6.608 to 6.873 min.: 602941 .DWata.ms (-) 


268 


327 


369 


310 


204 


81 


146 


59 


94 


uli .. 


124 

il, 


162 
I I 174 


.4l “”,T ,,i 11, I, 5 

rr 1 I I 11 I V I ’ I I I r j i I I ■ r - } - T -i " i "T - yvvv ‘T " f ^ T-T V -rp' i t i f ( i i 


238 253 

.M 


lii 284 


297 


-p-TT T I'l-rr-i 


341354 I 


T" 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1. HEROiN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 


94 162 

128 


174 

uii 


197 


i| 

j' I’ V'l ' 1! *<'*' I rr, i I ' -r t i I ' l i r 


310 


284 
i, 298 


369 


341 


r/ 7 ,-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602941 ,D 


Mon Jul 23 10:20:57 2012 
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Corbett email PRR 011950 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name . 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05_29_08\602942 .D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

I 

20OOOO0I 


TIC: 602942.DWata.ms 

6.te6 


1500000 


100000Q 


500000 


3.410 

I 

--<w—j 


6.100 


Tmie”> 


- j "r .t "r . T .j.T.. r 1 1 'i- r 't- i ' r -f Tf 1 1 [ r 11 1 j 1 i "rr-r t' 7 ^ t j t i i i ] i i | r i ; i j' '.t 

2.00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3 .410 
6 . 100 
6.666 


259772 6.11 6.78 

156355 3.68 4.08 

3833913 90.21 100.00 


602942.D Mon Jul 23 10:21:02 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011951 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05__29_08\602942.D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW TOX2.L 


?K# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2 , 6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



IH"Purine-2,6 -dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80 

60 

40i 

20 ; 

O': 


Average of 3,383 to 3.542 min.: 602942.D\dafa.ms (-) 


109 


1$4 


55 67 


82 


42 


n i r]TTTri t m t J'l i i r | i 


94 

1 tvI 


136 165 

123 ii, 152 1 179 

•rrr TyT ‘f‘i‘T‘ } ‘T‘i' ^ri" [‘T‘i‘T‘i* | ‘ f"r T‘ r ‘ | ‘ r ri. 


m/z-> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 



Abundance 


#63168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydfo-1,3,7-tfimethyl- 


1$4 


80 

60 

40 

20 

0 ! 


42 


15 28 


55 67 


rvi f ' r i'l' i I r 


144 - 


109 


82 


rTfl 


94 


■ii 122 


136 


165 

160 I -179 


r-n-i r 'I I I ti i-H-i 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


190 200 


602942.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 011952 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602942.D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C;\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C : \Database\PMV7_TOX2 . L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ( 

3ual 

2 

6.10 

C:\Database\NIST05a.L 





6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylraorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



Atiuna'ance 


80! 


60 


i 43 


40 i 


20 : 


m/z-> 


40 


59 70 


60 


81 


94 


//140703: 6-MonoacetyImorphine 


116 


146 


28 


162 


80 100 


I ! I I I I I 

120 140 


ill 


268 


215 


T" 


174 


204 


226 


iMi. A 


-r 


238 252 


327 


284 


299 


T 


160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602942.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 011953 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe th 
Integrator 


E: \System7\05_29_08\602942 ,D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


I 43 


Average of 6.603 to 6.862 min.: 602942.DUata.ms (-) 


327 


268 


310 


81 


146 


204 


59 


li ii i 


124 


106 




162 

I. i181 


II 1 


.kljiif 


226 253 i 

li 240 


284 


369 


341355 i 40f 

1 ^ I r ' i 'j ' i V i rr‘i‘ Y 'T' y*rr j'T T ‘t "f T‘ Vf ‘ r t‘' [“ ! " p ' T‘T‘ r i "r T T -|"T » ; '< r t » f n-i-T^p-rT-r-r^-f-ri' i-|-i~rT~rT'i"'r‘i r ^ t t | i i 

m/E-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


310 


81 


59 ; 


,96 


115 146 


11;31 


162 


181 


,i.i\ ii>. iJ i'li it.W,, ,1,1) 


238 253 ill 




284 

I 


369 


341 


.-n-r-rm-ri - I i , , i , i , . j i ' . i . , ri ' i n TT-riq-rT-l I | I |- , "I | 1 I f. i-rT-l-T-p-r--n--rT-rT-|-.-TT-T-,-i-i i , p , i . | i : rTy-r 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602942 . D Mon Jul 23 10:21:04 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 011954 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
FJ, Le Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05_29__08\602944 .D 
KAC 

30 May 2008 10:46 

BLANK 


2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 602944.D\<iata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


602944,D Mon Jul 23 10:21:11 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011955 




Area Percent / Library Search Report 


from Data File; 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05 
KAC 

30 May 2008 
HEROIN STD 

97 

DRUGS . M 
RTE 


_2 9__08\ 
10:58 


602945.D 




TfC: 602945.D\data.ms 
6.$61 


800000 

600000 

-lOODOO 

200000 


Time--> 2,00 


2.50 


T-r> 




“T 


3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 6.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,661 

1603937 

100.00 

100.00 


602945,D Mon Jul 23 10:21:15 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011956 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

E;\System7\05 29 08\602945,D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 10:58 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

97 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

801 
60 

40 

20 


! 4i3 


Average of 6.608 to 6.851 min.: 602945-D\data.ms (-) 


327 


268 


310 


369 


81 


04 


69 I 


146 


204 


94 115 


1^ 

52 



28 

ill. (|i 


174 

I, Il U 

2 

!. il il;,. 

-T'V-T-r-V-T-T-'T-T-'-t" 

till! 

I Ami' 




238 263 I 284 


296 


TYT-r-rT-j-Y-r-^rr-r^ 


1 362 |i 


m/z-.' 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


43 


#1: HEROIN 


268 


327 


Abundance 

80 
60! 

401 
20 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


215 


81 


69 


94 


115 


146 


162 


128 i 


174 

i I 197 


228240253 I 


310 


284 


298 


369 


|l[ 341 


602945.D Mon Jul 23 10:21:16 2012 Page 2 


Corbett email PRR 011957 




















